so   ergeben   sich,   wenn   A   die Leitfahigkeit   der Substanz   be deutet, zur Bestimmung von 95 die Bedingungen
(1)
(2)
(3)
fiir  unendlich grosse Werthe von r muss  9  eineii  constanten "Werth erhalten.
Aus der Symmetrie der Anordnung folgt, dass der Strom die Mittelebene senkrecht durclisetzt, dass also die Ebene 0 = 0 eine Niveauflache sein muss, und da 9 bis jetzt nur bis auf eine additive Constante bestimmt ist, so kb'nnen wir annehmen, dass
(4)                                 <p = 0        fiir s = 0
sein  soil.     Dann  folgt,   wie  gleichfalls aus der Symmetrie  zu schliessen ist,
(5)                                  y (— g) = — tp («r),
d. h., 95 ist eine ungerade Function von ^.
Es geniigt daher, wenn wir die Function cp fiir positive Werthe vori g gefunden haben.
Zur Integration wenden wir die Methode der parti-•cularen Losungen an, die darin besteht, dass man particulare Losungen der Ditferentialgleichung (1) zu bestimmen sucht und dann von dem Satze Grebrauch macht, dass man bei linearen Differentialgleichungen allgemeinere Losungen erhalt, wenn man die particularen mit willkurlichen Constanten multiplicirt und die Summe bildet.
Wir suchen nun der Differentialgleichung (1) dadurcli zu geniigen, dass wir fiir cp das Product EZ einer Function R von r allein und einer Function Z von g allein setzen. Dies giebt die Bedingung
dE   __
Z
R
_ r dr
und diese Gleichung, deren eine Seite nicht von 0, deren anderen, so 1st, wio aus dor Symnustric. folgt, (hwnd iiitt«j<rirl
